چ رسيا لاست 6 


2 ع جديا || کک 
ا و 
ورا هركم E‏ أ کک ا 
سح لین د + oe‏ 
رة العامة للتعليم بمنطقة عسير کے لے کر نے اکاک ° 


ائية خباب بن الأ رت ونحفبظ العا ميتم 


جدول اختبار نصف الفصل الدراسي الأول لعام ٤ ٤ ٤‏ ١ه‏ 


الأربعاء ۳/۹ eT‏ الإسلامية 
تعسں۔ ۱ | اسو 
الأحد ۳/١٣۳‏ الدراسات الاجتماعية 


له نجي 
سس ا 


2 الاختبار سيكون حضوري . 


۲- لا يوجد اختبار فترة ثانية لذا نرحو منكم الاهتمام والحرص على عدم غياب ابنكم 
فترة الاحتبار النصفى. 


مدير المدرسة / عبدالله بن علي القبيعي 


